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  فتاوى منوعة

  حكم الإتكاء على اليد اليسرى - للشيخ مشهور بن حسن آل سلمان

  مشهور بن حسن آل سلمان


  
  حكم الاتكاع على اليد اليسرى نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الاتكاء على الية اليد اليسرى كما في سنن ابي داوود
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